


GUIDE DES TAILLES DES BAGUES 


À imprimer à taille réelle sans mise à l'échelle dans vos paramètres d'impression. 


Etape 1: 
Afin de vérifier que votre guide des tailles est bien imprimé, mesurer l'échelle ci-dessous afin de vous 
assurer qu'elle fait bien 5cm 


5cm 


Etape 2 : 


Munissez-vous d'une bague que vous possédez et que vous pouvez toujours porter sur le doigt ou vous 
souhaitez porter votre nouvelle bague. 


Posez votre bague sur le baguier de façon à ce que le cercle rouge soit totalement visible à l'intérieur 
de votre bague et sans qu'il n'y ai d'écart entre l'intérieur de votre bague et le cercle rouge de notre 
guide. 
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